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最 近 , 中 国 农业 科学 院 养 蜂 研究 所 泛 来 了 采 自 广西 一 养 蜂 场 意 大 利 蜜蜂 (Apis melli- 
fere) 体 上 的 革 螨 标本 ,经 作者 鉴定 系 新 曲 厉 螨 属 (Neocytpho1aclets Vitz.) 的 一 种 印 
度 新 曲 厉 螨 〈N. indice Evans，1963)。 本 属 在 我 国 未 全 有 过 记录 。 

Berlese (1918) 以 条 自 印度 尼 西 亚 、 印 度 蜜 峰 (4pix indica) 体 上 的 Laelaps ampullula 
Berlese，1910 为 模式 种 而 建立 Cypholaelaps 属 。 但 后 来 ，Vitzthum 〈1941) 发 现 Cypho- 
laelaps Berlese，1918 这 属 名 已 破 先 占 ， 即 Cypholaelaps Berlese，1916 〔 系 Ololaelaps 
Berlese，1903 的 一 个 亚 属 ), 故 重新 命名 为 Neocypholaelaps, 以 代替 Cypholaelaps Berlese, 
1918。 上 以 后 ，Evans 《1963) 经 过 核对 模式 种 的 原始 标本 确定 Indoseins Evans，1955 系 
Neocypholaelaps 的 同 物 异 名 。 关于 这 属 的 分 类 地 位 ， 一 些 学 者 的 意见 大 不 一 臻 ,如 
Vitzthum (1941) 和 Baker 等 (1952) 将 本 属 归 素 于 Laelaptidae 科 , 而 Evans (1963) 则 
将 它 归 人 Ameroseiidae 科 。 

Evans 《1963) 对 本 属 作 全 面 葵 述 时 ,对 属 征 也 作 了 较为 详细 的 氢 述 ,主要 有 以 下 几 点 : 

L. 成 虫 背 板 整 块 , 具 29 一 30 对 刚毛 ; 鳌 肢 有 钳 此 毛 《pilus dentilis); 头 盖 (tectum 7) 前 
系 锅 齿 状 ; 肛 板 具 3 根 刚毛 ; 基 节 IV 之 后 的 腹面 裸露 区 具 刚 毛 6 对 ;气门 板 (peritrematal 
shield) 发 达 , 向 后 延伸 在 基 节 IV 之 后 与 足 板 〈podal shield) 僵 合 ;气门 沟 (peritreme) 前 
端 达到 或 超过 基 节 Jo 

2. 肉 螨 鳌 肢 通常 无 齿 , 少 数 在 定 趾 上 有 具 一 小 齿 ; 胸 板 具 刚 毛 2 对 ; 第 三 对 胸 毛 (Se) 在 
胸 板 之 后 ,通常 位 于 小 骨 板 上 ;生殖 腹 板 槐 形 或 图 底 撒 状 ,上 具 刚 据 一 对 。 

3. 雄 螨 歼 肢 的 动 趾 具 导 精 由 (spermadactyl); 胸 生 殖 板 (sternitc-genital shield) 上 有 
刚毛 5 对 ,生殖 孔 紧 靠 该 板 前 煌 ; 肛 板 游离。 

Neocypholaelaps 属 的 种 类 不 多 ; 据 Evans 《1963) 报导 共 6 种 ; 分布 于 印度 尼 西 亚 、 
非 律 宾 、 马 来 亚 、 锡 兰 、 印 度 , 新 西 兰 , 澳大利亚 、 安哥拉 等 地 。 这 属 的 螨 常 发 现在 椰子 树 、 
梭 椰 树 等 的 花 上 ,可 能 以 花粉 为 食 。 此 外 , 雌 螨 亦 常 附着 于 蜜蜂 和 无 刺 峰 (Trigonc) 等 体 
上 。 据 V, de Portugal Araujo (Evans，1963) 在 安哥拉 徐 计 ，7zigoxze(?) tomentosa 体 
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上 的 非洲 新 曲 厉 螨 (Neocypholaeleps africana Evans) 的 数目 ,每 只 昆虫 可 多 至 100 只 以 上 。 
但 是 ,本 属 螨 类 似乎 仅 以 昆虫 作为 它们 扩散 的 工具 , 工 无 寄生 关系 。 

印度 曲 厉 螨 (Neocypholaelaps indica) 系 Evans (1963) 根据 在 锡 兰 的 印度 蜜蜂 
(Apis zzdica) 体 上 条 到 的 标本 而 命名 。 此 欢 作者 手 上 的 标本 系 条 自 广 西 容 县 (1964，IV) 
的 告 大 利 蜜蜂 《Apis mellifere) 体 上 。 其 形态 特征 简 述 如 下 : 

肉 螨 (图 1 一 3) 体 卵 圆 形 ,长 狗 549 微米 , 宽 和 397 微米 。 背 板 儿 乎 完全 复 盖 背面 
长 狗 538 微米 , 宽 移 376 微米 ;其 上 布 有 鳞 状 和 绞 和 和 克 小 烈 点 ;有 具 29 对 光 请 .组 短 刚毛 ,但 前 
端的 一 对 狼 状 ,并 明显 地 较为 粗 长 ,长 28 微米 。 胸 板 在 中 线 处 长 70 微米 ,最 宽 处 砚 126.9 
微米 ;前 稳 星 双 举 状 凸 起 ;两 侧 角 短 钝 ,但 明显 山 出 ;两 侧 牧 在 第 二 对 胸 毛 (St) 之 前 浅 凹 ; 
后 乡 略 内 凹 ;有 时 不 整齐 ; 板 上 有 具 胸 毛 及 裂 状 孔 各 两 对 。 第 三 对 胸 毛 位 在 游离 的 小 骨 板 上 。 
肛 板 呈 横 椭圆 形 ,长 袖 为 101 X 155 微米 ; 具 弧 略 等 长 的 刚毛 3 根 ; 肛 孔 位 于 肛 板 中 央 。 
基 节 IV 之 后 的 腹面 裸露 区 具 刚 毛 6 对 。 气门 询 向 前 延 伟 至 背 板 前 端的 粗 刚 毛 的 水 平 ; 
气门 板 较 吏 关 , 其 后 禾 略 超过 基 节 IV 之 后 缘 。 头 盖 前 多 呈 锅 齿 状 。 萱 肢 粗 短 ; 钳 爪 具 小 
齿 ; 银 齿 毛 膨大 ,末端 收缩 而 弯 。 各 足 均 较 租 ; 足 I、IV 较 III 各 长 。 





图 1 一 3 印度 新 此 厉 螨 Neocypholaelaps indica Evans， 中 : 
1. 上 腹面 (venter); 2. 整 肢 (chelicera); 3. 头 次 《tectum)。 


雄 螨 未 条 到 ,文献 上 也 未 人 鲁 有 过 报导 , 故 其 形态 未 说。 
据 条 集 者 称 , 在 广西 3 一 4 月 于 ,在 紫 云 英 花 期 , 一 些 蜜蜂 体 上 常 发 现 该 螨 ， 但 在 脖 - 上 
却 未 见 有 。 
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